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Table 7 

T1TL #38 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 






Current Advertised 




Tar Specs 

lar 

-Nicotine 

Tar 


lar 

Nicotine 


Alpine KFMHP 

16 

15.9 

1.05 

15 

1.0 

16 

1.0 


Alpine KFMSP 

16 

15.6 

1.06 

15 

1.0 

16 

1.0 


Alpine IOC's 100FMSP 

16 

15.9 

1.16 

15 

1.0 

16 

1.1 

1 Alpine Lights KFMHP 

10 

102 

0.75 

9 

0.7 

9 

0.7 


Alpine Ughts KFMSP 

10 

9.8 


9 

0.7 

10 

0.7 

m 

Alpine Uqhts 10O's 10OFMSP 

10 

9.7 

0.72 

9 

0.7 

9 

0.7 


Basic KNFSP 

24 

24.1 

1.72 

24 

1.5 

26 



Basic KFSP 

16 

16.0 


16 

1.0 

15 



Basic Menthol KFMSP 

16 

15.9 

1.00 

16 

1.0 

15 

0.9 


Basic 100'3 100FSP 

16 

16.0 

wmm% 

16 

1.0 

16 

1.0 


Basic Menthol 100’s 100FMSP 

16 

15.9 


16 

1.0 

15 

1.0 


Basic Ughts KFSP 

11 

10.9 

0.72 

11 

0.8 

10 

0.7 


Basic Menthol Ughts KFMSP 

11 

10.9 

0.71 

11 

0.8 

10 



Basic Lights 100’s 100FSP 

11 


0.76 

11 

0.8 

10 

0.7 


Basic Menthol Lights 100's 100FMSP 

11 

11-1 

0.75 

11 

0.8 

10 

0.7 

# 

Basic Ultra Ughts KFSP 

S 

6.1 

0.46 

6 

0.5 

5 

0.4 


Basic uttra Ughts 100's ioofsp 

6 

5.9 

0.45 

6 

0.5 

6 

0.5 


Benson & Hedges KFHP 

15 

14.9 

1.10 

14 

1.0 

15 

1.1 


Benson & Hedges 100’s 100FHP 

16 

16.0 

1.19 

16 

12 

15 

1.1 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP 

16 

152 

1.17 

16 

1.1 

15 

1.1 


Benson & Hedges 100’s IOOFSP 

16 

16.0 

1.17 

15 

1.1 

15 

i.i 


Benson &. Hedges 100's Menthol 100FMSP 

16 

16.1 

1.17 

15 

1.1 

15 

i.i 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Ughts 100's 100FHP 

6 

6.0 

0.50 

5 

0.4 

5 

0.5 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Ughts 100’s Menthol 100FMHP 

6 

5.9 

0.50 

5 

0.4 

5 

0.5 


Benson & Hedges Lights 100’s 10DFHP 

11 

112 

0.86 

10 

0.8 

10 

0.8 


Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMHP 

11 

10.8 

0.83 

10 


10 

0.8 


Benson & Hedges Ughts 100's IOOFSP 

11 

11.1 

0.84 

10 


JO 

0.8 

m 

Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMSP 

11 

112 

0.85 

10 


h 10 

0.8 

m 

Benson & Hedges Special Kings KFMHP 

16 

N/A 

N/A 

16 

i.i 

16 

1.1 

■ 

Benson & Hedges Special Kings Ughts KFHP 

12 

m 

N/A 

12 


11 

0.8 


Benson & Hedges Special Kings Lights KFMHP 

13 

N/A 

N/A 

13 


12 

0.9 

B & H Multifilter KFSP 

11 

10.8 

0.86 

11 



0.8 


Bristol KNFSP 

24 

23.3 

1.66 

27 

1.7 

27 

1.7 


Bristol Full Flavor KFSP 

16 

152 


16 

12 

16 

1.0 


Bristol Full Flavor 10O’s 10OFSP 

16 

15.4 

0.99 

15 

12 

16 

■ran 


Bristol Ughts KFSP 

11_ 

10.5 

0.71 

10 

0.8 

10 

0.7 


Bristol Lights Menthol KFMSP 

11 

10.5 

0.72 

10 

0.8 

10 

0.7 


Bristol Ughts 100’s IOOFSP 

11 


0.78 

10 


10 

0.7 

_ 

Bristol Ughts 100’s Menthol 100FMSP 

11 

10.7 

0.75 

10 

0.8 

10 

0.7 


DOC CODE: P0622 

*Tar and nicotine printed on pack, 
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Table 7 Philip Morris USA 

TITL #38 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values _confidential 




1 


Current Advertised 

■ Hint Ml jR-.lji! :■! Et'ltll 1 




lar 


lar 

Nicotine 


■ai 

* 

Bristol Lowest KFSP 

i 

1A 

0.13 

1 

0.1 

1 

0.1 

* i 

Bristol Lowest 100 100FSP 

2 

2.6 

025 

2 

02 

2 

™£3£i 


Bristol Ultra Uqhts 100 100FSP 

6 

5.8 

0.44 

5 


5 

0.5 


Bucks Full Flavor KFSP 

14 

13.8 

1.01 

14 

1.0 

14 

1.0 


Bucks Lights KFSP 

11 

10.7 

0.77 

11 

0.8 

10 

0.7 


Cambridae Full Flavor KFSP 

16 

15.7 

0.98 

16 

1.1 

15 

0.9 


Cambridqe Full Flavor 100's 100FSP 

16 

15.5 

0.99 

16 

1.1 

15 

1.0 


Cambridae Uqhts KFSP 

11 

10.8 

0.71 

11 

0.8 

10 

0.7 


Cambridge Uqhts Menthol KFMSP 

11 

10.9 

0.72 

11 

0.8 

10 

0.7 


Cambridge Uqhts 100's 100FSP 

11 

10.8 

0.75 

11 

0.8 

10 

0.7 


Cambridge Uqhts 100’s Menthol 100FMSP 

11 

11.1 

0.76 

10 

0.8 

10 

0.7 

* 

Cambridge Lowest KFSP 

1 

1.1 

0.13 

1 

0.1 

1 

02 

* 

Cambridge Lowest 100 1 00FSP 

2 

2.3 

023 

2 

02 

2 

02 


Cambridge Uttra LowTar 100 100FSP 

6 

5.9 

0.45 

5 

0.4 

5 

0.4 


Commander RNFSP 

20 

19.7 

1.38 

21 

1.3 

21 

1.3 


Commander KNFSP 

24 

242 

1.71 

27 

1.7 

26 

1.7 


Dave's Filter KFHP 

16 

15.9 

1.01 

_is_ 

1.0 

16 

1.0 


Dave's Liqhts KFHP 

11 

11.1 

0.74 

11 

0.7 

10 

0.7 


Enaiish Ovals KNFHP 

23 

22.7 

1.98 

25 

2.0 

26 

12 

# 

Marlboro KFHP 

16 

15.9 

1.13 

16 

1.1 

16 

1.1 


Marlboro Menthol KFMHP 

16 

16.4 

1.13 

15 

1.0 

15 

1.0 


Marlboro KFSP 

16 

16.0 

1.15 

16 

1.1 

16 

1.1 


Marlboro Menthol KFMSP 

16 

15.9 

1.12 

16 

u__ y 

16 

1.1 


Marlboro 100‘s (qoid package) 100FHP 

16 

16.0 

1.19 

16 

i.i 

15 

1.1 


Marlboro 100's (red package) 100FHP 

16 

16.0 

1.18 

16 

i.i 

15 

1.1 


Marlboro ICO's (gold package) 100FSP 

16 

15.9 

1.19 

15 

i.i 

15 

1.1 

# 

Marlboro 100's (red package) 100FSP 

16 

15.3 

1.17 

15 

i.i 

16 

12 


Marlboro 25's KFSP 

16 

16.0 

1.15 

16 

i.i 

16 

1.1 


Marlboro Uqhts KFHP 

11 

10.9 

0.81 

10 

0.8 

10 

0.8 


Marlboro Uahts Menthol KFMHP 

10 

10.1 

0.77 

10 

0.7 

9 

0.7 


Marlboro Ughts KFSP 

11 

10.8 

0.81 

10 

0.8 

10 

0.8 


Marlboro Liqhts 100's 100FHP 

11 

11.0 

0.84 

10 

0.8 

10 

0.8 


Marlboro Ughts 100's Menthol 100FMHP 

10 

9.8 

0.77 

10 

0.8 

9 

0.7 


Marlboro Liqhts 100's 1O0FSP 

11 

11.0 

0.85 

10 

0.8 

10 

0.8 


Marlboro Lights 25's KFSP 

11 

10.8 

0.81 

11 

0.8 

10 

0.8 

# 

Marlboro Medium KFHP 

12 

12.0 

0.87 

12 

i 0.9 

11 

__ 


Marlboro Medium KFSP 

12 

12.3 

0.90 

11 

! 0.9 

12 

0.9 


Marlboro Medium 100's 1Q0FHP 

13 

12.9 

0.98 

13 

1.0 

12 

; 0.9 


Marlboro Medium 100's 100FSP 

13 

12.7 

0.96 

i 13 

1.0 

12 

0.9 
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Table 7 Philip Morris USA 

TITL#38Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values_ confidential 


m 



PTL1995 Year Average 



s 




Nicotine 

Tar 


IfiKl^BI 

Nicotine 


Marlboro Ultra Ughts KFHP 

6 

5.7 

0.46 

6 

0.5 

6 

0.5 


Marlboro Ultra Lights 100FHP 

6 

5.8 

0.46 

6 

0.5 

5 

0.5 

* 

Merit KFHP 

8 

7.8 

0.61 

8 

0.6 

7 

0.6 

* 

Merit KFSP 

8 

7.7 

0.60 

8 

0.6 

7 

0.6 

* 

Merit Menthol KFMSP 

8 

7.6 

0.59 

8 

0.6 

7 

0.6 

B 

Merit 1 CD's 100FSP 

10 

9.9 

0.77 

9 

0.8 

9 

0.7 


Merit 100's Menthol 100FMSP 

10 

9.7 

0.76 

9 

0.7 

9 

0.7 

* 

Merit Ultima KFHP 

1 

1.1 

0.11 

1 

..._ °-1 

1 

0.1 

* 

Merit Ultima KFSP 

1 

1.2 

0.12 

1 

0.1 

1 

0.1 

* 

Merit Ultima 100’s 100FHP 

2 

1.9 

D.19 

2 

02 

2 

02 

* 

Merit Ultima 100's 100FSP 

2 

2.0 

0.19 

2 

02 

2 

02 

* 

Merit Ultra Lights KFHP 

5 

5.1 

0.46 

5 

0.4 

5 

0.4 

j * # Merit Ultra Ughts KFSP 

5 

4.9 

0.44 

5 

0.4 

4 

0.4 

*# 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 

5 

5.1 

0.44 

5 

0.4 

4 

0.4 

*# 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP 

6 • 

5.9 

0.54 

6 

0.5 

5 

0.5 

* 

Merit Ultra Lights 100’s 10QFSP 

6 

5.9 

0.52 

5 

0.5 

6 

0.5 

B 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP 

6 

6.0 

0.53 

5 

0.5 

5 

0.5 


Parliament Ughts KFHP 

9 


0.68 

8 

0.7 

8 

0.6 

m 

Parliament Ughts KFSP 

9 

8.8 

0.70 

9 

0.7 

8 

0.7 

m 

Parliament Ughts 100's 100FSP 

12 

11.9 

0.95 

11 

0.9 

11 

0.9 

m 

Philip Morris International 100FHP 

16 

15.8 

1.17 

16 

12 

15 

1.1 


Philip Morris International Menthol 10OFMHP 

16 

16.1 

1.17 

16 

12 

14 

1.0 


Players RNFHP 

21 

20.4 

1.55 

24 

1.6 

23 

1.6 


Players KFHP 

12 

11.7 

0.87 

12 

0.9 

11 

0.8 


Players Menihol KFMHP 

12 

11.5 

0.84 

11 

0.8 

11 

0.8 


Players 100's 100FHP 

14 

13.4 

0.99 

14 

1.0 

13 

1.0 


Players 100's Menthol 100FMHP 

14 

13.4 

0.98 

14 

1.0 

13 

0.9 


Players Ughts 25's KFSP 

11 

10.6 

0.72 

10 

0.7 

9 

0.7 


Piayers Ughts 25's Menthol KFMSP 

11 

11.1 

0.76 

10 

0.7 

10 

0.7 


Players Ughts 25's 10O’s 100FSP 

11 

115 

0.79 

11 

0.8 

10 

0.7 


Players Ughts 25's 100'S Menthol 10QFMSP 

11 

10.8 

0.75 

11 

0.8 

10 

0.7 


Saratoga 120’s 120FHP 

15 

14.8 

1.11 

14 

1.1 

14 

1.1 


Saratoqa 120’s Menthol 120FMHP 

15 

14.8 

1.11 

14 

1.1 

14 

1.1 


Virginia Slims 10OFSP 

15 

14.8 

1.09 

14 

1.1 

15 

1.1 


Virginia Slims Menthol 100FMSP 

15 

14.8 

1.08 

15 

1.1 

15 

1.1 


Virginia Slims Ughts 100FHP 

9 

9.0 

0.70 

8 

, 0.7 . 

... 8 . . ^ 

0.7 


Virginia Slims Ughts Menthol 100FMHP 

9 

8.9 

0.69 

8 

0.6 

8 

0.6 


Virginia Slims Lights 120’s 120FHP 

15 

14.8 

1.11 

14 

1.0 

14 

1.1 


Virginia Siims Lights 120’s Menthol 120FMHP 

15 

15.1 

1.12 

14 

1.1 

14 

1.0 
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Table 7 

TITL #38 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 


i 





m 



lar 

Nicotine 

lar 

Nicotine 

Jar 

Nicotine 

■ 

Virginia Slims Ultra Ughts 1001C0FHP 

6 

6.0 

0.51 

6 

05 

5 

05 


Virginia Slims Ultra Ughts 100 Menthol 10OFMHP 

6 

5.8 

0.48 

6 

0.5 

5 

0.5 


Virginia Slims Superslims 100100FHP 

6 

5.7 

0.48 

6 

0.5 

6 

■ 1 


Virginia Slims Superslims 100 Menthol 100FMHP 

6 

5.8 

0.48 

6 

05 

6 
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